Za dusze 


MARSZALKA POLSKI 


Józefa 


PIŁSUDSKIEGU 


ur. 5. XII. 1867 r. w Zuławie — zm. 12. V. 1935 r. w Warszawie 


MARSZAŁKA POLSKI 
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SMIGŁEGO-RYDZA 


ur. 11. HI. 1886 r. w Brzeżanach — zm. 2. XII. 1941 r. w Warszawie 


odprawiona zostanie 


Msza święta 


w niedzielę dnia 18 marca 1984 r. o godz. 10.00 w Katedrze na Wawelu. 
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Colour Chart #13 
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zezanach — zm. 2. XII. 1 
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Msza Święta 


w niedzielę dnia 18 marca 1984 r. o godz. 10.00 w Katedrze na Wawelu. 
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